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Le livret d'accueil du BTP vous est propose par 
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PREAMBULE 



Le secteur des Batiments et Travaux Publics est un secteur fortement 
accidentogene tant en metropole que dans les departements d'outre mer. 

Les chiffres des Caisses Generates de la Securite Sociale indiquent globalement 
qu'en 2009, les accidents de travail avec arret dans le secteur des batiments et 
travaux publics represented, pour les DOM, 20% des accidents de travail toutes 
branches confondues. 

De nombreux cas d'accidents mortels continuent d'alimenter I'actualite et la 
prise de conscience des maitres d'ouvrage et des differents intervenants est un 
chantier inacheve. 

Le developpement de la prevention et la divulgation de I'information sur les 
risques professionnels contribuent a I'amelioration continue des conditions de 
travail des salaries sur les chantiers. 

C'est la raison d'etre de ce livret. 

La DIECCTE de Mayotte tient a remercier les redacteurs de ce guide pour avoir 
partage le resultat de leur travail. Tous les acteurs de ce secteur d'activite inter- 
venant a Mayotte (entreprises, salaries, encadrants, etc.. ) vont ainsi pouvoir en 
beneficier et mettre en usage quotidiennement les bonnes pratiques explicitees 
en image. 
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IlLESEPfGENERAUX 



* LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 




ANOTER 



J'ai le droit de demander a I'employeur de remplacer les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) quand ceux-ci sontdeteriores. 




5 



Livret d'accueil du BTP 




Livretd'accueildu BTP 



6 




7 



Livretd'accueildu BTP 



21 LE TRAVAIL EN HAUTEUR 




V Anoter 




L'echelle et I'escabeau ne sont pas des postes de travail 
mais uniquement un moyen d'acces. 
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ECHAFAUDAGE 
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21 LE TRAVAIL EN HAUTEUR 




ECHAFAUDAGE 
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31 ELECTRICITE 




E 



Je signale tous cables, enrouleurs, materiels electriques 
mauvais etat. Toutes mes ralionges sont noires (norme H07 RNF). 
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J'interviens sur les armoires eiectriques 
uniquementsi j'ai I'habilitation adaptee 
(formation + autorisation ecrite de I'employeur). 
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31 ELECTRICITE 
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Des que j'apergois un grillage avertisseur, 
je travaille manuellement a la pelle. 
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41 ENGINS DE CHANTIER Comme pour ma voiture, il me faut un permis de conduire des engins de chantier : c'est une autorisation de conduite (formation + autorisation ecrite de I'employeur) 









II est interdit de sortir de la nacelle 






1 






1 














^ 4 





ANOTER 

Je verifie I'etat des accessoires de levage, je les utilise pour des charges 
appropriees et j' utilise des moyens d'elingage adaptes. 
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41 ENGINS DE CHANTIER 



Comme pour ma voiture, il me faut un permis de conduire des engins de chantier : c'est une autorisation de conduite (formation + autorisation ecrite de Pempioyeur) 







Il Anoter ^ 


A 




Je me place de fagon a etre vu par le condu 


cteur d'engin. 





Engins vus de dessus 



zone sOre 
zone de danger 




Anoter 

A proximite d'une ligne electrique, je respecte les distances de secur 
Un arc electrique peut se former si un element conducteur 
se rapproche des cables. 



Mis 





moins de 50 000 volts = 3m 
plus de 50 000 volts = 5m 




A NE PAS 
FAIRE ! 
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5l CHANTIER sur route 




ANOTER 



uand je suis dans un environnement de circulation de vehicules 
utiers ou d'engins de chantier, je mets mon gilet de signalisation 
et je reste dans la zone fermee a la circulation. 




25 



Livretd'accueilduBTP 



61 ENSEVELISSEMENT 




Anoter 



I y a un risque d'eboulement, je mets des blindages pour travailler en 
securite dans la tranchee. 
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7 1 RlSQUES CHIMIQUES Quand j'utilise un produit chimique, j'identifie les dangers lies a son utilisation. Je peux aussi demander la Fiche de Donnees de Securite (FDS) du produit 




\1/ 



pictogrammes changent mais pas les risques. 





T - To«iqoe T> - Trts toxlqoo 



Xii - Nocil Xi - Inttant 



Ft - EdrAmcnuKil F - Focfloownt 

Inflammable inflammable 




O - Comburant £ . ExDlosrt 





ancienne collection 



nouvelle collection 

223ES3 




utiliser des produits chimiques, 
je me protege avec un EPI adapte. 



A FAIRE ! 
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7l RISQUES CHIMIQUES 




A 



ANOTER 



rsque je transvase un produit chimique d'un contenant a I'autre, 
je pense a reproduire ('etiquette sur mon contenant. 
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81 MANUTENTION 





8l MANUTENTION 
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9l BRUIT 
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RISQUES ROUTIERS 
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